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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 336 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1 Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των ορίων 
ανοχής και του συντελεστή μεταβολής της χρέω- 
σης κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων για 
το ημερολογιακό έτος 2018. 

2 Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το 
Έτος 2018 στο Πλαίσιο της Εφαρμογής του Μηχανι¬ 
σμού Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. απόφ. 1129/20 17 (1) 

Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των ορίων 
ανοχής και του συντελεστή μεταβολής της χρέ- 
ωσης κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων 
για το ημερολογιακό έτος 2018 . 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(συνεδρίαση την 20η Δεκεμβρίου 2017, η οποία 
συνεχίστηκε την 21 η Δεκεμβρίου 2017 και την 
22η Δεκεμβρίου 2017) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001 /2011 (ΦΕΚ ΑΊ 79/22.8.2011) 
και συγκεκριμένα τα άρθρα 4,22,32 και 96. 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισηςτου Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
103/31.01.2012), όπως ισχύει, και συγκεκριμένα τα άρ¬ 
θρα 147,149,150 και 154. 

3. Την υπουργική απόφαση αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/ 
2563/26229 (ΦΕΚ Β' 2564/30.12.2009). 

4. Την απόφαση ΡΑΕ 2312/2010 (ΦΕΚ Β' 2046/ 
30.12.2010) σχετικά με τον «Καθορισμό αριθμητικής 
τιμής του μεγέθους ΤΟΕ». 

5. Την απόφαση ΡΑΕ 574/2016 (ΦΕΚ Β' 4313/2014/ 
30.12.2016) σχετικά με τον καθορισμό των αριθμητικών 
τιμών των ορίων ανοχής και του συντελεστή μεταβολής 
της χρέωσης κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων 
για το ημερολογιακό έτος 2017. 

6. Το υπ' αριθμ. 1-230188/21.12.2017 έγγραφο του ΑΔ- 
ΜΗΕ (ΓΡ.Δ./20577/20.12.2017) με θέμα «Καθορισμός των 


αριθμητικών τιμών των ορίων ανοχής και του συντελε¬ 
στή μεταβολής της χρέωσης κατά τον προσδιορισμό των 
Αποκλίσεων για το ημερολογιακό έτος 2018». 

7. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις τηςπαρ. 1 
του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστι¬ 
κού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύ¬ 
ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρι¬ 
σης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (σχετικό υπ’ αριθμ. 1), εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ», 
κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων χρησιμοποιού¬ 
νται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα μεγέθη: το όριο ανοχής 
των Μονάδων παραγωγής σε εμπορική και δοκιμαστι¬ 
κή λειτουργία (ΤΟΕ), το όριο ανοχής των Εκπροσώπων 
Φορτίου (ΤΟΕΡ), το όριο ανοχής για τις Μονάδες ΑΠΕ και 
ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, και ο συντελεστής μεταβολής της χρέωσης 
που αντιστοιχεί σε Αποκλίσεις στις Εισαγωγές και Εξα¬ 
γωγές Εκπροσώπου Φορτίου (Α_ΙΜ). 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 3 του 
ΚΔΕΣΜΗΕ: 

«Η αριθμητική τιμή του μεγέθουςΤΟΕ καθορίζεται για 
κάθε ημερολογιακό έτος από τον Διαχειριστή του Συστή¬ 
ματος δύο (2) μήνες προ της έναρξης του ημερολογιακού 
έτους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ». 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 149 παράγραφος 
2 του ΚΔΕΣΜΗΕ: 

«Η αριθμητική τιμή του μεγέθους ΤΟΕΡ καθορίζεται 
για κάθε ημερολογιακό έτος από τον Διαχειριστή του 
Συστήματος δύο (2) μήνες προ της έναρξης του ημερο¬ 
λογιακού έτους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ». 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 6 του 
ΚΔΕΣΜΗΕ: 

«Η αριθμητική τιμή του συντελεστή μεταβολής Α_ΙΜ 
καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος με απόφαση 
του Διαχειριστή του Συστήματος η οποία εγκρίνεται από 
τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο μή¬ 
νες προ του τέλους ενός ημερολογιακού έτους, ισχύει για 
το επόμενο ημερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται 
εντός του έτους αυτού.». 
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Επειδή, με το υπ' αριθμ. 3 σχετικό ορίστηκαν οι αρχικές 
τιμές των ανωτέρω μεγεθών και συγκεκριμένα σύμφωνα 
με το στοιχείο 112, παράγραφος 7: 

«...τα μεγέθη ΤΟΕ καιΤΟΕΡ λαμβάνουν αριθμητικές 
τιμές ίσες με το μηδέν (0), με δυνατότητα τροποποίησή 
τους, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημερολογιακού έτους 
εφαρμογής τους, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του 
Διαχειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ». 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ιδίου 
στοιχείου: 

«...ο συντελεστής μεταβολής Α_ΙΜ λαμβάνει αριθμη¬ 
τική τιμή ίση με τη μονάδα (1)» 

Επειδή, με το υπ' αριθμ. 4 σχετικό αναθεωρήθηκε η 
αριθμητική τιμή του μεγέθουςΤΟΕ και καθορίστηκε ίση 
με 2% του ΝΈΑΡ για Μονάδες σε εμπορική λειτουργία 
και 40% του ΝΌΑΡ για Μονάδες σε δοκιμαστική λει¬ 
τουργία. Επίσης, με το σχετικό υπ' αριθμ. 5 εγκρίθηκαν 
οι ανωτέρω αριθμητικές τιμές των μεγεθών για το έτος 
2017, έπειτα από σχετική εισήγηση του Διαχειριστή του 
Συστήματος. 

Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του 
σύμφωνα με τα άρθρα 147,149 και 154 του ΚΔΕΣΜΗΕ, 
όπως σημειώνονται παραπάνω, υπέβαλε με το υπ' αριθμ. 
6 σχετικό εισήγηση για τον καθορισμό των αριθμητικών 
τιμών των μεγεθών ΤΟΕ, ΤΟΕΡ και Α_ΙΜ για το έτος 2018, 
στην οποία προτείνεται η συνέχιση της εφαρμογής των 
τιμών που ισχύουν, καθώς δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία 
με βάση τα οποία προσδιορίστηκαν. 

Επειδή, η ΡΑΕ έκρινε ως εύλογες τις αριθμητικές τιμές 
που εισηγήθηκε ο Διαχειριστής του Συστήματος για την 
εφαρμογή των σχετικών άρθρων, αποφασίζει: 

Τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών των ορίων ανο¬ 
χής και του συντελεστή μεταβολής της χρέωσης κατά 
τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων από 01-01 -2018 ως 
31-12-2018 ως ακολούθως: 


άρθρο 

Μεταβλητή/Συντελεστής 

Αριθμητική 

Τιμή 

άρθρο 

147 

Όριο ανοχής των Μονά¬ 
δων παραγωγής σε εμπορι¬ 
κή λειτουργία (ΤΟΕ) 

2% ΝΈΑΡ 

άρθρο 

147 

Όριο ανοχής των Μονά¬ 
δων παραγωγής σε δοκιμα¬ 
στική λειτουργία (ΤΟΕ) 

40% ΝΈΑΡ 

άρθρο 

149 

Όριο ανοχής των Εκπρο¬ 
σώπων Φορτίου (ΤΟΕΡ) 

0 Μ\Λ/Ει 

άρθρο 

150 

Όριο ανοχής για τις Μονά¬ 
δες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 

0 Μ\Λ/Ει 

άρθρο 

154 

Συντελεστής μεταβολής 
της χρέωσης (Α_ΙΜ) 

1 


Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 33 του ν. 4001/2011. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 
Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ 


Αριθμ. αποφ. 1128/2017 (2) 

Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το 
Έτος 2018 στο Πλαίσιο της Εφαρμογής του Μη¬ 
χανισμού Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειρι¬ 
στών των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(συνεδρίαση την 20η Δεκεμβρίου 2017, η οποία 
συνεχίστηκε την 21 η Δεκεμβρίου 2017 και την 
22η Δεκεμβρίου 2017) 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Τιςδιατάξειςτουν.4001/2011(ΦΕΚΑΊ 79/22-8-2011), 
όπως ισχύουν, και ειδικότερα το άρθρο 94. 

2. Τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 714/2009 (ΕΌ Νο 714/ 
2009/13.07.2009). 

3. Τον Κανονισμό ΕΕ αριθμ. 838/2010 (Ευ Νο 838/ 
2010/23.09.2010). 

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
103/31.01.2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και 
ειδικότερα τα άρθρα 168 και 178. 

5. Την απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 514/2016 σχετικά με 
την «Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το έτος 
2017 στο Πλαίσιο της Εφαρμογής του Μηχανισμού Αντι¬ 
στάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΡ.Δ./20578/20.12.2017 έγγραφο 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1-230196/21.12.2017) 
με θέμα «Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το 
έτος 2018 στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημά¬ 
των Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας». 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

I. Αντιστάθμιση για το Κόστος των Απωλειών 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 94 στοιχείο 2.ι του 
ν.4001/2011 (σχετικό υπ' αριθμ. 1), ο Διαχειριστής του 
Συστήματος «εισπράττει τα τέλη πρόσβασης στο Σύστη¬ 
μα και διευθετεί τις χρεοπιστώσεις που του αναλογούν 
στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ δι¬ 
αχειριστών συστημάτων μεταφοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009». 

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 714/2009 του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σχετικό υπ' αριθμ. 2), σχετικά 
με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνο¬ 
ριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίστηκε 
ο Μηχανισμός Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών 
των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΙηΐθΓ-ΤΓδηεηηίίείοη Έγεΐθππ ΟρθΓ3ΐθΓ 0οιπρθη53ΐίοη, 
εφεξής «μηχανισμός ΙΤΟ) για την αποζημίωση των Δι¬ 
αχειριστών για τα κόστη που προκύπτουν λόγω των 
διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των 
Συστημάτων τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 1 του άρθρου 13 του εν λόγω Κανονισμού: 

«Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εισπράττουν 
αντιστάθμιση για το κόστος που προκύπτει λόγω των 
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διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενεργείας μέσω των 
δικτύων τους.». 

Επειδή, σύμφωνα με το μηχανισμό ΙΤ(Ι, όπως ορίστη¬ 
κε στον Κανονισμό 838/2010 (σχετικό υπ' αριθμ. 3), και 
τέθηκε σε εφαρμογή στις 3 Μαρτίου 2011, και ειδικό¬ 
τερα, σύμφωνα με το στοιχείο 1.2 του Μέρους Α του 
Παραρτήματος του «Κατευθυντήριες γραμμές για τον 
μηχανισμό αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστη¬ 
μάτων μεταφοράς»: 

«Το ταμείο ΙΤΟ παρέχει αντιστάθμιση για: 

1. το κόστος των απωλειών που προκύπτουν στα εθνι¬ 
κά συστήματα μεταφοράς συνεπεία των διασυνοριακών 
ροών ηλεκτρικής ενέργειας- και 

2. το κόστος που προκύπτει όταν διατίθεται η υποδομή 
για διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας.» 

II. Βάση Υπολογισμού της Αξίας των Απωλειών 

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 838/2010, και πιο 

συγκεκριμένα το στοιχείο 4.4 του Μέρους Α του Παραρ¬ 
τήματος: 

«Η αξία των απωλειών που προκύπτουν σε εθνικό 
σύστημα μεταφοράς λόγω των διασυνοριακών ροών 
ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται με την ίδια βάση που 
εγκρίθηκε από τη ρυθμιστική αρχή για τον υπολογισμό 
όλων των απωλειών των εθνικών συστημάτων μεταφο¬ 
ράς. Ο Οργανισμός ελέγχει τα κριτήρια αποτίμησηςτων 
απωλειών σε εθνικό επίπεδο, μεριμνώντας ιδίως για τη 
δίκαιη και χωρίς διακρίσεις αποτίμησή τους.». 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Κώδικα Διαχεί¬ 
ρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς (σχετικό 
υπ' αριθμ. 4) ο Διαχειριστήςτου Συστήματος τηρεί μετα¬ 
ξύ άλλων και το Λογαριασμό Λ-Α, ο οποίος περιλαμβάνει 
«τις Απώλειες των Διαμετακομίσεων, με έσοδο το καθα¬ 
ρό τίμημα της συμμετοχής στο Μηχανισμό Αντιστάθμι¬ 
σης μεταξύ Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς για 
το τμήμα των απωλειών και έξοδο την επιστροφή στους 
Συμμετέχοντες εκείνου του κόστους που έχουν επωμι¬ 
στεί για τις απώλειες λόγω των Διαμετακομίσεών τους, 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 178». 

Επειδή, οι απώλειες στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφο¬ 
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας χρεώνονται στην Οριακή Τιμή 
Συστήματος (ΟΤΣ). 

Επειδή, για το έτος 2017, το μοναδιαίο κόστος απω¬ 
λειών στο πλαίσιο του μηχανισμού ΙΤΟ, καθορίστηκε με 
την υπ' αριθμ. 514/2016 απόφαση της ΡΑΕ (σχετικό υπ' 
αριθμ. 5), κατόπιν εισήγησης του ΑΔΜΗΕ, στα 48,7 €/ 
ΜΙΛ/Ρι, διατηρώντας ως βάση υπολογισμού την ΟΤΣ. 

III. Κόστος Απωλειών 

Επειδή, ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργει¬ 
ας (ΛΑΓΗΕ) οτο «Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού 
ΑΠΕ καιΣΗΘΥΑ»που εξέδωσε για τους μήνες Σεπτέμβριο 
και Οκτώβριο του 2017 στο πλαίσιο των προβλέψεων για 
την εξέλιξη των συνιστωσών του Ειδικού Λογαριασμού 
για την περίοδο 2017-2019, σημειώνει: 

«... Για την εισροή του ΗΕΠ για την περίοδο 2017-2019 


και αναφορικά με το σχηματισμό εσόδων από την ΟΤΣ 
και το μεσοσταθμικό κόστος συμβατικών θερμικών 
σταθμών στο διασυνδεδεμένο έχουν ληφθεί ξεχωριστές 
προβλέψεις σε μηνιαίο επίπεδο. 

Για τις προβλέψεις αυτές έχουν ληφθεί υπόψη η επί¬ 
δραση της μειωμένης ζήτησης καταναλωτών λόγω της 
παρατεταμένης Οικονομικής Κρίσης και η υψηλή συμ¬ 
μετοχή των ΑΠΕ στον ΗΕΠ.... 

Στο παρόν δελτίο η εκτίμηση της μέσης τιμής της ΟΤΣ 
για το έτος 2017 είναι 49,9 €/Μ\Λ/Γι, η οποία χρησιμο¬ 
ποιείται και στους υπολογισμούς των προβλέψεων του 
Ειδικού Λογαριασμού για τα έτη 2018 και 2019.». 

Επειδή, ο Διαχειριστής του Συστήματος, με το υπ' 
αριθμ. 6 σχετικό έγγραφό του, εισηγείται τη χρήση της 
ΟΤΣ ωςβάσηγια τον υπολογισμό του κόστους των απω¬ 
λειών οτο πλαίσιο του μηχανισμού ΙΤΟ για το 2018. Συ¬ 
γκεκριμένα, προτείνει για το 2018, ομοίως όπως και για 
το 2017, να χρησιμοποιηθεί η εκτίμηση της μέσης ετή¬ 
σιας ΟΤΣ, όπως αυτή αποτυπώνεται οτο Μηνιαίο Δελτίο 
του ΛΑΓΗΕ για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 
Επιπλέον, καθώς οι απώλειες αυξάνονται κατά τις ώρες 
υψηλού φορτίου, οπότε και αναμένεται αυξημένη ΟΤΣ, 
όσον αφορά το κόστος απωλειών, ο Διαχειριστής του 
Συστήματος προτείνει μία περαιτέρω αύξηση κατά 3,4€// 
Μ\Λ/Γι και εισηγείται τη χρήση της τιμής 53,3 €/Μ\Λ/Γι ως 
Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το 2018. Για την αύ¬ 
ξηση αυτή χρησιμοποιείτο διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία 
των μηνών Ιανουάριου - Οκτωβρίου 2017, όπου η μέση 
ΟΤΣ ήταν 53,0 €/Μ\Λ/Γι, ενώ η σταθμισμένη ως προς τις 
απώλειες μέση τιμή της ΟΤΣ για την ίδια περίοδο ήταν 
56,4€/Μννΐι, δηλαδή αυξημένη κατά 3,4€/Μ\Λ/Γι σε σχέση 
με τη μέση ΟΤΣ. 

Επειδή, η βάση υπολογισμού που εισηγήθηκε ο Δια¬ 
χειριστής του Συστήματος και οι επιμέρους παραδοχές 
που τη διέπουν, κρίνονται εύλογες και συμβατές με την 
προσέγγιση που εφαρμόζεται για όλες τις απώλειες του 
Συστήματος, αποφασίζει: 

Την έγκριση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) 
ως βάσης υπολογισμού για το κόστος απωλειών καθώς 
και τον καθορισμό του Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών 
στα 53,3 €/Μ\Λ/Γι από 01 -01-2018 ως 31 -12-2018, όπως 
εισηγήθηκε ο Διαχειριστήςτου Συστήματος (σχετικό 6) 
στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού ΙΤ0 για το 
έτος 2018. 

Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 33 του ν. 4001 /2011. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 
Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'336/07.02.2018 


ΞΓ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο 
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ¬ 
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου, (ν. 3469/2006, Α' 131). 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα νννννν.θΐ.ςΓ· Γ ια 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ¬ 
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. 

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση 

-Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση ννθί>πΐ35ΐθΐ·.θΐ(5>θΐ.μι· με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση άά5@θΐ.9Γ με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα¬ 
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε¬ 
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στοΤμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν¬ 
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα¬ 
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: νννννν.θΐ.9Γ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίβχ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: ΗθΙρά65ΐ<.6ϊ@6ϊ.9ΐ· 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) ννβΙπη35ΐθΐ'.βΙ@β1.9 | ' 

Παραλαβής Δημ. Υλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: 9>'3πηη3ΐ6·3@6ΐ·9 ι ' 


























